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Kleine Anfrage 243 

der Abgeordneten Dr. Gleissner (München), Wieninger, 
Lang (München), Leukert, Dr. Graf (München) 
und Genossen 


betr. Wiederaufbau des Holzkirchner Bahnhofes in 
München 


Der Holzkirchner Bahnhof in München ist heute, 10 Jahre nach 
Kriegsende, immer noch in dem gleichen Zustand wie im Jahre 
1945. Die Bevölkerung bezeichnet ihn nur noch als den „Trümmer- 
bahnhof” schlechthin. 

Ordnungsgemäße Zufahrten, Überdachung, Wartesäle, Einrichtungen 
zur reibungslosen Abwicklung des allgemeinen Berufs- und Aus- 
flugsverkehrs fehlen. Dieser Zustand ist um so unerträglicher, als 
der Holzkirchner Bahnhof einen ausgedehnten und rasch wachsenden 
Personen- und Berufsverkehr in die Gebiete südlich von München, 
insbesondere in die Landkreise München -Land, Wolfsratshausen, 
Miesbach und Bad Tölz zu bewältigen hat, di£ als Fremdenver- 
kehrs- und Ausflugs gebiete an Wochenenden und Feiertagen eine 
zusätzliche Anziehungskraft besitzen. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Liegen für den Wiederaufbau des Holzkirchncr Bahnhofes bereits 
baureife Projektierungen vor? 

2. Wenn nicht, welche Vorbereitungen sind getroffen, um Projek- 
tierung und Finanzierung des Wiederaufbaues zu beschleunigen? 


Bonn, den 16. April 1956 
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